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Bericht 

des Haushaltsausschusses 
(7. Ausschuß) 

gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines 
Zweiten Gesetzes über die Anpassung der Leistungen des Bun- 
desversorgungsgesetzes (Zweites Anpassungsgesetz — KOV 

— 2. AnpG KOV — ) 

— Drucksachen VI/798, VI/863 — 


Bericht des Abgeordneten Krampe 


Der Gesetzentwurf ist mit der Haushaltslage ver- 
einbar. 

Durch die Anpassung der Versorgungsbezüge er- 
geben sich im Haushaltsjahr 1971 Mehr auf Wendun- 
gen zu Lasten des Bundes in Höhe von 279 600 000 
DM. Die Auswirkung auf die Folgejahre 1972 bis 
1974 beträgt 

1972 1973 1974 

276 800 000 DM 274 000 000 DM 271 300 000 DM. 

Ab 1970 isind die Deträge in der mehrjährigen 
Finanzplianung berücksichtigt. 


Bonn, den 2. Juni 1970 


Der Haushaltsausschuß 

Leicht Krampe 

Vorsitzender Berichterstatter 
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